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  جميع فتاوى نور على الدرب - الشيخ عبد العزيز ابن باز - مشروع كبار العلماء

  3964 - صلاة الضحى.. وقتها وعدد ركعاتها - نور على الدرب

  عبدالعزيز بن باز


  
  اؤدي صلاة الضحى ثمان ركعات ما بين السابعة والثامنة صباحا. فهل ما فعلته صحيح؟ نعم قد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه يوم الفتح صبحة الضحى ثمان ركعات
  -
    
      00:00:00
    
  



  روى عن انس رضي الله عنه انها قالت انه دخل بيتي الضحى فصلى ثمان ركعات وصلاة الضحى موسع فيها. عاش اثنان او عاشرا او اكثر. واقلها ركعتان قد ثبت عنه انه اوصى ابا هريرة
  -
    
      00:00:16
    
  



  وابا الدار داء بركعتي الضحى وكان يزور قباء في المدينة فيصلي ركعتين رحم عليه الصلاة والسلام اللهم صلي عليه فالمقصود ان صلاة الضحى سنة مؤكدة واقلها ركعتان واذا صلى اربعا او ستا او ثمانا او اكثر فكل ذلك فلا
  -
    
      00:00:32
    
  



  قالت عائشة رضي الله عنها يصلي الضحى اربعا ويجد ما شاء الله بنت ابي طالب رضي الله عنها انها سيدة النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثم الفتح سبحة الضحى ثمان ركعات. نعم
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      00:00:51
    
  



  جزاكم الله خيرا
  -
    
      00:01:06
    
  



